Vierter Abschnitt. Pourier'sche Re ill en.
§. 27.. Gleichmassige und ungleichmassige Convergenz.
Wir betrachten nun solche Reiheri, deren Coefficienten Func-tionen einer Veranderlichen x sind. Es sei also
(1)                                   tt0, U-L, M2, ... MM, ...
eine Reihe von Functionen von #, die in irgend eineni Intervall (a, &) endlich und stetig sind, die dem absoluten Werth e nach auch fiir ein unendlich wachsendes n nicht iiber eine endliche Grb'sse hinausgehen. Wenn die Reihe
(2)                             U = UD + «*! -}- uz -)-----
convergirt, so wird auch
(3)                                  En = Mn+1 -f~ Un + 2 -j------
convergent sein, und sich mit unendlich wachsenden n derGrenze Null nahern.
"Wenn nun diese Convergenz fur jeden Werth x des Inter-vails (a, 5) stattfmdet, so giebt es, wenn » eine gegebene, beliebig kleine positive Grosse ist, fiir jedes x einen Werth N von der Art, dass, wenn n ^> N ist
(4)                                  — co < En < + 0
und es sind dann zwei Falle zu unterscheiden:
1. Die Grossen N haben im Intervall (a, &) eine endliche obere Grenze N0 (die natiirlich eine von x unabhangige Zahl ist), und dann gilt die Ungleichung (4) fur dasutHoh von Harmiek und Hohlmann, Bd. 2, H. 1(50 der 2. Auil. wobei dann auch n in boHtinnntcr Woiflu mit ^ wachst«u kann. Wenn z. B. 0(a;, «) die, KigoiiHchaft hat, dass fiir jiulos ?»
